
2013 

3060 Divisional Data - Monthly Averages 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Facility Count - Main Detention Center 

1796.35 

1765.82 

1725.77 

1681.70 

1664.93 

1732.23 

1789.93 

1840.54 

1818.23 

1840.06 

1748.10 

1680.61 

Facility Count - West Detention Center 

512.41 

531.39 

522.25 

514.36 

522.03 

519.30 

496.74 

499.16 

497.93 

502.22 

504.26 

499.26 

Holding Cell Count - All Facilities 

20.58 

23.53 

26.41 

22.10 

21.58 

21.66 

20.90 

24.51 

24.86 

25.19 

19.36 

19.87 

System Population Total 

2329.34 

2320.74 

2274.43 

2218.16 

2208.54 

2273.19 

2307.57 

2364.21 

2341.02 

2367.47 

2271.72 

2199.74 


2014 

3060 Divisional Data - Monthly Averages 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Facility Count - Main Detention Center 

1658.25 

1643.21 

1611.35 

1637.03 

1629.90 

1595.63 

1542.19 

1599.06 

1648.50 

1609.19 

1595.00 

1519.87 

Facility Count - West Detention Center 

549.29 

613.21 

575.90 

563.00 

597.77 

615.23 

649.12 

635.00 

614.56 

624.81 

617.80 

590.16 

Holding Cell Count - All Facilities 

25.16 

28.82 

27.06 

32.80 

22.32 

20.06 

23.77 

25.70 

19.23 

18.71 

19.80 

16.12 

System Population Total 

2232.70 

2285.24 

2214.31 

2232.83 

2249.99 

2230.92 

2215.08 

2259.76 

2282.29 

2252.71 

2232.60 

2126.15 


2015 

3060 Divisional Data - Monthly Averages 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Facility Count - Main Detention Center 

1559.29 

1579.39 

1515.67 

1544.23 

1574.77 

1572.30 

1575.13 

1588.64 

1560.63 

1533.26 

1455.40 

1442.00 

Facility Count - West Detention Center 

609.61 

582.50 

596.35 

610.23 

624.84 

676.70 

689.71 

671.48 

701.27 

698.03 

694.47 

678.39 

Holding Cell Count - All Facilities 

18.06 

19.64 

16.35 

20.00 

16.61 

15.23 

15.35 

14.94 

12.70 

13.13 

11.03 

10.26 

System Population Total 

2186.96 

2181.53 

2128.37 

2174.46 

2216.22 

2264.23 

2280.19 

2275.06 

2274.60 

2244.42 

2160.90 

2130.65 


2016 

3060 Divisional Data - Monthly Averages 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Facility Count - Main Detention Center 

1455.39 

1426.93 

1402.74 

1458.70 

1447.55 

1444.73 

1382.90 

1421.29 

1483.93 

1482.23 

1422.60 

1362.58 

Facility Count - West Detention Center 

677.97 

663.17 

646.68 

660.10 

666.10 

685.47 

676.00 

641.77 

612.87 

603.48 

615.77 

605.84 

Holding Cell Count - All Facilities 

9.74 

10.72 

10.71 

11.97 

10.84 

9.87 

7.16 

7.55 

10.77 

9.58 

8.53 

10.35 

System Population Total 

2143.1 

2100.82 

2060.13 

2130.77 

2124.49 

2140.07 

2066.06 

2070.61 

2107.57 

2095.29 

2046.9 

1978.77 


2017 

3060 Divisional Data - Monthly Averages 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Facility Count - Main Detention Center 

1284.77 

1348.07 

1403.97 

1505.73 

1478.74 

1467.63 

1464.55 

1469.13 

1542.30 

1367.35 

1327.97 

1336.39 

Facility Count - West Detention Center 

642.81 

626.07 

648.45 

636.93 

652.00 

657.20 

666.16 

671.81 

583.77 

647.84 

639.87 

637.13 

Holding Cell Count - All Facilities 

8.77 

7.64 

10.26 

12.50 

11.16 

12.13 

11.94 

9.16 

14.57 

8.26 

8.57 

9.03 

System Population Total 

1936.35 

1981.79 

2062.68 

2155.17 

2141.9 

2136.97 

2142.65 

2150.1 

2140.63 

2023.45 

1976.4 

1982.55 


2018 

3060 Divisional Data - Monthly Averages 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Facility Count - Main Detention Center 

1319.26 

1361.11 

1359.81 

1362.70 

1397.19 

1459.73 

1488.00 

1454.97 

1445.57 

1442.81 

1404.03 

1309.77 

Facility Count - West Detention Center 

642.03 

651.96 

664.90 

661.57 

633.74 

595.30 

593.48 

587.45 

598.07 

594.74 

599.83 

583.52 

Holding Cell Count - All Facilities 

8.58 

10.04 

11.71 

11.67 

11.13 

14.27 

16.10 

12.84 

11.50 

12.10 

12.57 

12.13 

System Population Total 

1969.87 

2023.11 

2036.42 

2035.93 

2042.06 

2069.30 

2097.58 

2055.26 

2055.13 

2049.65 

2016.43 

1905.42 
















































































































